MORE MENTHOL 120 MM 



Overall_ 


IBM Code X4AEB 

Smoke 

X4AEL 

X4AJA 

Average 

Butt Length, mm 

38 

38 

38 

38 

FTC Tar, mg/cigt. 

16.9 

17.1 

18.7 

17.6 

Nicotine, mg/cigt. 

1.43 

1.48 

1.58 

1,50 

Puffs/cigt. 

15.3 

15.1 

16.2 

15.5 

Filtration Eff., % 

41 

- 

- 

41 

Filler Rod TPM, mg/cigt. 

33.0 

- 

- 

33.0 

Cigarette 

Total RTD, in. of H 2 0 

5.8 

- 

5.7 

5.8 

Static Burn. Time, min. 

8.6 

- 

- 

8.6 

Length, mm 

118.7 

- 

- 

118.7 

Circumference, mm 

21.0 

- 


21 o 0 

Paper 

Porosity, sec. 

11 

- 

10 

11 

Filter 

RTD, in. of H 2 0 

3.4 

- 

3.1 

3.3 

Length, mm 

29.8 

- 

- 

29.8 

Weight, gm 

0.13 

- 

- 

0.13 

Fiber denier 

5.0 

- 

- 

5.0 

Fiber shape 

Y 

- 

- ■ 

Y 

Tipping paper length, mm 

35 

35 

35 

35 

Dilution, % 

31 

32 

31 

31 

Filler 

Total alkaloids, % 

1.85 

- 

- 

1.85 

Total reducing sugars, % 

8.8 

- 

- 

8.8 

Wt, of tob,, gm 

0,84 

- 

- 

0.84 

Rod Density, gm/cc 

0.270 

- 

- 

0.270 

Reconstituted Tob., % 

23 

- 

- 

23 

E. T., % 

12 

- 

- 

12 

E . S ., % 

None 

- 

- 

Noiie 

Menthol, mg/cigt. 

Smoke 

0.64 

- 

- 

0.64 

Filler 

3.3 

- 

- 

3.3 . 

Filter 

0.5 

' 


0.5 1 


PM3000831656 
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